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Hi-Vision Recording HDD 

HULl-G シリーズ 

必ずお読み < ださい 


箱の中には 

□ HVU - G シリーズ (1 台) 


使用上のごま意 

■動作中に本製品や US 巨接続ノ\ードディスクの電源は切らない 
でください。が障の原因になったり、データを消失するおそれが 
あります。 


■本製品を使用かにデータが消失した場台でち、データの保証は 
一のいたしかねます。 

■本製品は、 DHCP サーパーがある環境では、自動的に DHCP サ 
-バーより IP アドレスが割り当てられるため、本製品の IP アド 
レスを設定する必要はありません。ただし、 DHCP サーパーの 
ない環境では、ネットワークに応じた IP アドレスを設定する必 
要があります。（設定方法は、別冊の 【 HVU - G シリーズ設定ガイ 
ド&困ったと苦には】をご覧ください。） 


□ LAN ストレートケーブル （1 本： 1 m ) 

团"必すお読みください （1 枚）[本紙] 

□ <レグザ >接続マニュアル （1 巧） 

□ HVU - G シリーズ設定ガイド&困ったときには （1 冊) 


■本製品は□一カルネットワーク上でご利用ください。 

本製品にグ□-バル IP アドレスを割り当で、直接インターネット 
に公開すると非常に危険です。ルーターを設置するなどしで、イ 
ンターネットから攻撃を受けないよラにするなど、お客様にで 
じキュリテイ確保をお願いいたします。 


■ユーザー登録についで 

▼ ここにシリアル虽号 ( S / N ) をメモしでください。 


シリアルき导 ( S / N ) は本製品に貼られでいるシールに 
TABCO 987654 ZXJ のように印きしであります。 
♦シリアル涅号 ( S / N ) は、ユーザー登録の際に必夏です。 

http://www.iodata.jp/regist/ 


■本製品を複数台ネットワークに導入する場合は、本製品の 「 IP ア 
ドレス_!を異なる数値にする必要びあります。（設定方をは、設定 
ち-まは、別冊の 【 HVL 1- G シリーズ設定ガイド&困ったときに 
は】をご覧ください。） 

■本製品内蔵八ードディスクは、本製品専用フォーマットでフォー 
マットされでいます。 

化のフオーマツト形す （ FAT 、 NTFS など)にフオーマツトするこ 
とはできません。 


動た環境 

最新の動た履境についでは,辟なホームぺージ (http://www.ioda ね. ip/) でご 
確認ださい。 


対応機器 


東芝製八イビジョン液晶テレビ 

< レグザ > ZH 700 0， Z 700 0 ，ZH 已〇 0 ，ZV 己00シ U — ズ 


パソコン本体 


本製品は、 「 LAN インターフェイスを搭載し、 TCP / IP が正常に動作するパソコ 
ン」にが応しています 


サポート対象 OS 


本製品は、し U 下の OS でご使用の場をのみ、サポート巧象とさせていただいて 
おります 

•Windows Vista ® 

• Wind 曰 ws XP 


■設定画面上から巧ラ八ードディスクのチェックディスクに要する 
時間は、八ードディスクの状態や容量により大きく異なります。 
通常は、非常に短い時間で終了しますが、八ードディスクのが態 
により、数分から数時間程度の時間を要することがあります。 

■コンテンツ公開用の USB 接続八ードディスクおよび eSATA 接 
続八ードディスク内にすでに作成されでいるファイル名、フオル 
ダ各には正しく表示されないちのがあります。 

■ STATUS ランプ点滅中に本製品の電源を切らないでください。 
が障の原因になったり、データを消失するおそれがあります。 

■コンテンツ公開用 USB 接続八ードディスクに複数のパーティシ 
ョンがある場台、本製品で認識できるのは第1パーティション 
のみになります。 



設定に必要なソフトウェア 


本製品の設定には、下の W 如ブラウザーが必要です 
•Internet Explorer バージョン7.0切上 


各部の名称•機能 


前面 


① 


ち 称 

m m 

① [ STATU 司ランプ 

緑点灯 

正常に起動完了したが態 


緑点滅 

システム処 S 中働作中)。電源を切ったり、リセットしないでくださしん 

ホ点滅 

DHCP サーパ'-より IP アドレスを取得できず本製品の IP アドレスを初期値 （n 92.1 已狂0.200])に 
設定したが態、または、エラーが発生しているが態 

ミ肖灯 

電源が切れているが態 

②[電源]ボタン 

本製品の電源を入/切します。 

③ [R 段打]ボタン 

本製品の [ IP アドレス設定を巧胤ヒします。 

本製品の電源を入れたまま已秒(上巧すと初期化されます。 

※すぺての設定を初期化する場合は、本敦品の設定画面で行ってくださし V 

④ eSATA ポート 

eSATA 八ードみスクを接続しまホ 

盾) LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

XAuto MDI / MDI - X ですので、ストレートおよびク□スケーブルのどちらのケーブルでも接続できます。 

©フアン 

本製品全体を;令却しまホふさがなし 、でく ださい。 

@us 跡ート] 

③ US 巨ポ ー h 2 

US 巨機器を接続します 

※バス/のーモードの USB ハードみスクは接続できません。 

◎[LINKSPEE ロランプ 

オレンジ点灯 

10日日巨 ASE - T でリンク 


緑点灯 

100 BASE-TX で IJ ンク 

ミ肖灯 

1日日 ASE - T でリンク、もしくは、リンクなし 



⑩ [ LINK / ACT ] ランプ 

点灯 

リンク中 


点滅 

通信中 

⑩ AC コード 

コンセントに接 iii 売します。 


背面 

(と) 
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電源プラヴをコン t ントに完をに差し化んでください。 

ショート、苗熱の原因となり、义巧、感電の恐れびあります。 

本製品の接続、取りがしの際は、必す設定ガイドで、接続•取り外し 
方法をご確認ください。 

間違った操巧を巧ラと乂が•感電•動巧不良の原因とな0ます。 

電源ケープ'ルについではな下にごま意ください。 

♦化す添はまたは指定の電源クースレを®苗しでください。 

参軍源ブースレを加工したり、巧理に巧げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 

♦軍源クーブルを AC コンたントから巧くおさは、必すプラヴ刮分を持っで巧いでください。ブーブルを弓 I っ張る 
と、巧涼または巧おしで、义巧および忌電の原困となることびあります。 

參軍源ブーブルの蛋混プラヴは、需れたまで AC 〕 ンじントにあ摄したり、巧いたりしないでください。弦軍の原 
困となります。 

参軍源クーブルカ < AC コンじントに接爲されでいるときには濡れたまで本製品に轴らないでください。感電の原 
困となります。 

♦本製品を長時間使わない場ちは、軍おクーブルを軍想から巧いで < ださい。電据クープ)レを長時間接爲しでい 
ると、電力消貢•発熱します。 


本製品は UTF のよラな場所(環境)で保管•使用しないで < ださい。 

助障の原因となることびあります。 

参振動や衝撃の加わる揚巧 参直前曰がのあたる揚巧 

參湿気やホコリわ*ぞい場所 参温湿度差の激しい場巧 

参熱のおをする物のおく (ストースヒータなど） 

♦強い磁力•電波の発をする物の巧く 

(磁石、デイスブレイ、スピーカ、ラジす、無線機など） 

争水気のぞい場所 ♦傾いた場所 

(お巧、お室など） 

♦ 腐食なガス雰囲気か (a2 、 H2S 、 NH3 、 S02 、 N0xgt) 

♦静電気の影響の強い場巧 

♦保湿な•保湿性の富い(じゅラたん•カーペット•スポンジ•ダンボールお•発沼 
スチ□ールなど)楊巧での巧南(保管は構いません） 

本製品は精密機器です。 Ui 下のことにご注意ください。 

♦落とした0、衝撃を加是ない 

参本:製品の上に水などの巧体や、クリップなどのル部品を置かない 
♦重いものを上にのせない 
參そばで欺食•喫煙などをしない 

♦本:製品内部に巧体、金属、たばこの煙などの異物を入れない 

本製品のコネクター部分には触れないでください。 

コネクタ部分に巧れると静電気により、本製品び破壊されるおそれびあります。 


動作かにケーフルを激しく動かさないでください。 

接赃不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることびあります。 


動たかは、本製品表面の温度が‘非常に高くなります。 

動作中は、直接本製品表面(アルミ部分）に軸れないでください。 


電源をのった直後は、巧製品側面および内蔵 HDD び’ 
非常に熱くなっでいます。 

本製品に®れる際は、電源をのったを、巧分に時間をおいでから巧ってください。 
ほ温やけどの巧れびあります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

轰 

S おプラグ 
を巧く 

0 


本体を濡らしたり、浴室等では使用しないでください。 

乂お•感電の原因となります。 

お室、雨天、降雪中、お岸、水迈でのご博用は、特にごを意ください。 

濡れたまで本製品を扱わないでください。 

感電や、本製品の巧障の原因となります。 

本製品を使巧する場合は、ご使用の/'?ソコンや园迈機器 
のメーカーが'指示しでいる警告、ま意表示を厳守しでく 
ださい。 

煙が出たり、変な賣いや音びしたら、 

すぐにコンたントからプラヴを巧いでください。 

そのまま使用すると乂巧•感電の原因となります。 

AC 100 V 巧 0/60 HZ ) む外のコン t ントに接続しないでく 
ださい。発熱、义災の恐れがあります。 


本製品を使巧中にデータが'消失した場合でち、 
データの保証は一研いたしかねます。 

注居 故障や方一に備えで定期のにバックアップをお取りください。 


も 

を 

を 

を 

9 

每 
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本製品の罔辺に放熱を巧げるよラな物を置かないでくださ 
い。 

同迈に®熱を巧げる物を置かないでください。 

動作中にシャットダウンを完了せすに、電源ケーブルを抜 
いたり、スイッチ巧き AC タップのスイッチを OFF にするな 
どしで電源をのらないでください。 

巧障の原因になったり、データび;肖失するおそれびあります。 

に TATUS ] ランプが'点滅•点なかに(動たかにシャット 
ダウンを完了せすに)、電源ケーブルを巧いたり、スイッチ 
巧き AC タップのスイッチを OFF にするなどしで電源を 
のらないでください。。 

巧障の原因になったり、データびミ肖巧するおそれびあります。 

動作かにケーブルを抜かないでください。 

故障の原因になったり、データび消夕するおそれびあります。 


本製品内部を結露させたまま使わないでください。 

時間をおいで、結渥びなくなつでからお巧いください。本製品を暮い巧から 
暖かい場巧へ移動した0、部屋の湿度び急に上昇すると、内部び結霞する場さ 
びあります。そのまま巧うと誤動たやが障の原因となる楊さびあります。 

本体についたミちれなどを落とす場合、柔らかい巧で 
乾おさしで < ださい。 

♦洗剤でちれを落とす攝合は、临す中性洗剤を水で薄めで博巧しでください。 
参ベンジン、アルコール、シンナー系の落剤を含んでいるものは使巧しないで 
ください。 

•巿版のクリーニングキットを使巧しで、本製品のクリーニング作業を巧ね 
ないでください。助障の原因となります。 

本製品内部およびコネクター部に液体、を属、たばこの 
煙などの異物が入らないよラにしでください。 


[ ACCESS ] ランプ点滅中に電源をのらないでくださし、。 

故障の原因になったり、データび消失するおそれびあります。 


主意 


お使いになるちへの危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためのを意事項を記載しています。ご使用の際には、必す記載事項を 
お守レ」ください。 


'• 客ちおよびを意表示 ' 

A 危険 

ここの表示を無視して誤った取り巧いをすると、巧 t または重傷を 
負ラ危巧が切迫して生じることが巧定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り巧いをすると、人体にぞ大な損傷を 
負ラ可能性が想!定される内容を示しています， 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り圾いをすると、人が損傷を負5可能 
性又は物的損害のみのお生が想定される内容を示しています。 J 


A を険 




本製品を修理•分解•改造しないでください。 

义災や感電、やけど、が障の原因になります。 

分巧《止 修理は弊な修理じンターにごの巧ください。 

分おしたり、改造した場さ、保 f 正期間であつでち育料修理となる場さわ< あります。 


A 警告 


絵記音の意巧 


A 


この記号はま意（蓄告を含む）を促す内容をまげるもので 
す。記号の中やおくじ具体的な内容が書かれています。 


r 巧义ま宜 J を 
ちすおま示 


A 


0 


この記号は禁止の行為をまげるものです。記号の中やおく 
じ具体的な内容が書かれています。 


r 分巧禁止 J を 
をすおを示 




この記号は化ず行つていただきたい行為をまげるもので 
す。記号の中やおくに具体的な内容が書かれています。 


[電巧ブラクを 
巧く J ををす 
おを示 


を 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議含 ( VCCI ) の畐華に 
畐ブくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使巧すると電 
放妨害を引き起こすことがあります。この場合には使巧害か 11のな巧策 
を講するよラ夏求されることか f あります。 


安をにお使いいただくために 


〇もをふ查国每 


0- 0-0- A-- 


本製品を廃棄や譲;度などされる際のごを意 


■八ードディスクに記録されたデータは、 OS 上で削除したり、八ードディスクをフォーマツ 
卜するなどの作業を巧っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利巧することで、データ 
を復元•再利用できでしまう場合びあります。その結果としで、情報び漏洩しでしまうな 
能性がありえます。 

♦八ードディスク上のソフトウェアについで 

A - ドディスク上のソフトウェア ( OS 、 アブリクーシヨンソフトなど)を削除することなく八 
ードディスクを譲‘思すると、ソフトウェアライじンス使巧許盖契約に抵幽する揚合びありま 
す。 


■情報漏浅などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービ 
スをご利巧いただくことをおすすめいたします。 

■本製品を廃棄する際は、地方白治体の条例にしたびってください。 


使用ソフトウェアについで 


■本製品には 、 GNU General Public License Versions . June 1991 に畐ブいた、ソ 
フトウェアを使用しでおります。 

変更済み GPL 対象モジュール 、 GNU General Public License 、 及びその配巧に関す 
る条項についでは、辟巧のホームぺージにでご確認ください。 

これらのソースコードで配巧されるソフトウェアについでは、巧なならびにソフトウェ 
アの害作者は一ののサポートの責を負いませんのでご了承ください。 


本製品に関するお問い合わせはサポートじンターで夏け巧けでいます。 
① 弹なホームページをご確認くださし、。 

サポート Web ぺージ内の「製品 Q & A 、 News その他_1をご覧ください。過ま 
にサポート忆ンターに寄せられた事例などち紹介されでいます。こちらち 
参害になさって < ださい。 

http://www.iodata.jp/support/ 

サポートソフト•ファームウエアをバージョンアップすることで照巧できる 
場合があります。下記の製なサポート•ライブラリから最新をダウン □— 
ドしでお試し < ださい。 

http://www.iodata.jp/lib/ 

霞 それでち辭巧でさなレ場合は… 

を巧：干 920-8513 石川県金お市按田町 2 T 目84番地 
アイ■オー-データ第2ビル 
株式会社アイ•オー•データ機器サポートセンター 

電話 本な 076 - 260-3644 東京 03 - 3254-1144 

※受付時間9:00〜17:00月〜金曜日（祝を日を除 <) 

FAX :本社 076 - 260-3360 東京 03 - 3254-9055 

ィンターネット： http ： //WWW. lodata . jp / support / 

5；^ご提おいただいた個人情がは、製品のお問をせなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート 
lit 外の目的には利巧いたしません。また、これらの利巧目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合 
を除き、お客诗の同意なく第兰者へ提供、または第兰者と共同して利用いたしません。 


修理についで _ 

本製品の修理をごの頼される揚台は、][^(下の事項をご確認ください。 
•内部のデータについで 

■検査の際には、内部のデータはすべで消去されでしまいます。 

(厳密な検査を巧ラためです。どラぞご了承くださし、） 

※データに関しでは、巧なは一のの責巧を負いかねます。バックアップできる場さは、修理にお 
出しじなる前にパックアップしでください。 

■弊巧では、データの修復は巧っておりません。 

•お客様が貼られたシールなどについで 

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られでいるシー 
ルなどは失われますので、 ご了承くださし、。 

•修理を額についで 

■保証期間中は、無料にで修理いたします。ただし、八ードウエア保証書に記載され 
でレる「保証規定」の「保証適耐外 j のの客に該当する場合は、有料となります。 

※お証期間じついでは、/\ードウエア保証書をご貴ください。 

■保証期間か’終了した場合は、有料にで修理しげこします。 

※巧社び販売お了しでから一定巧間び過ぎた製品は、修理びできなくなる場さびあります。 

■おちりレただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにで修理を額をご 
案のいたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入しでご返送ください。 
(ごの頼時に FAX 蓄岩をお知らせいただければ、修理を額を FAX にで連給させで 
いただぎます。）修理しないとご判断いたださました場合は、無料でご返ちいたし 
ます。 


修理品の依顯 


本製晶の修理をごの頼される揚合は、][^(下を巧っでください。 

•メモに控え、おを元に置いでください 

製品ち、シリアル番岩(製品に貼巧されたシールに記載されでいます。）、送巧曰時を 
メモに控之、お手元に置いで < ださい。 

•これらを巧意しでください 

二必要事項を記入した本製品のノトドウエア保証書(コピー不可） 

※ただし、保証崩間び按了した場合は、松要ありません。 

■下記の巧客を書いたちの 

返送巧[住所/巧名/(あれば) FAX 奮君]、曰中に連給巧能な電話奮号、使用環境(機 
器構成、 OS など)、巧障がお(どラなったか） 

•修理品を個包しでください 

■上記で巧意した物を修理品と一渚に捆包しで < ださい。 

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱•捆包巧にで捆包しでください。 

※ご購入時のお•捆包巧む*ない楊合は、厳重に捆包しでください。 

•修理をご依頼ください 

■修理は、下記の送巧巧までお送りくださし、。 

※原則としで修理品は辉巧への持ち込みび前提です。を巧される場さは、発ち時の 
費用はお客様ご負担、修理をの返ち費用は巧社負担とさせでいただぎます。 

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便ル包でおちりく 
ださい。 

【送巧巧】干 920-851 3扫川県をお市桜田の 2 T 目84香地 
アイ•才一•データ第2ビル 

巧す含なアイ•オー•データ機器修理たンター宛 


直販サイト「アイすープラザ」より 


の 巧属品をはじめ、すべでの興な製品を販売か。 

感巧一でちまむの製品保障サービス受巧。 

感新規含員登録で、優待ポイント1,000円分進呈。 

X 特典内容は予告なく変更する場合があります。 


I アイオープラザ 


www.ioplazajp/pkg.htm 


に ま意1 

1} 本製品及び本書は巧式妄社アイ■オー-データ機器の营作物です。 

したがって、本製品及び本書の一部またはを部をお断で複製、複写、西歐、巧をすることはま律で禁じられています。 

2) 本製品は、医療槪器 I 原子力設備やお器、航空宇を槪器 I 輸送設備や槪器 I 兵器システムなどの人命に関る設 
備や檢器、及び海底中継器、宇を衛星などの高度な信顆性を必要とする設倆や槪器としてのを用またはこれら 
に組み込んでの使巧は意図されてお D ません。これら、設備や槪器、制御システムなどに本製品を使用され、 

本製品の故障によ0、人身事あ I 火災事故、社舍的な損害などがまじてお、が社ではいかなる責任わ負いかね 
ます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計，乂巧延焼が策設計、設動作防止設計など、安を設 
計に万をを期され5よラごを意願います。 

3) 本製品は日本国内化様です。本製品を日本国外で使吊された場合 I 醉社は一切の責任を負いかねまず。また、が社は本製品 
に関し、日本国外/\の技術サポート、及びアフターサービス等を巧ってお口ませんので、予めご了承<ださい 。 （This 

product is for use only in Japan . We bear no responsibility for anydama 居 es or losses arising from 
use of , or inability to use , this product outside Japan an 日白 「ovide no technical support or 
after-service for this product outside Japan .) 

4} 本製品は f 外国為曾及び外国貿易ま J の規定により骑出規制製品に該当する塌合があります。 

国列に持ち出す際には、曰本国政府の廚巧許可申請などの手続きげお要になる場合げあ日まず。 

巳）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負しげねまずのでご了承くださし、。 

デジタルライフの夏を拡げる 

11アす，スー•デー9機器 

本社 ; サボートセンター：干 920-8513 ち川おをが ill • 巧口町 2TU84 を地 
ホームぺ一 http://www.iodata.jp/support/ 

Copyright (C) 2009 1-0 DATA DEV に巳 INC. All Rights Reserved. 
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